Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen. 

1. Auftragsannahme. Bestellungen gelten erst dann als übernommen, 
wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. 

2. Preise. Die Preise in unseren Listen sind unverbindlich und können 
jederzeit geändert werden. 

3. Zahlungsbedingungen. Die Bezahlung unserer Rechnungen erfolgt 
gegen Uebergabe der Ware, netto Kassa, ohne jeden Abzug, sofern keine 
anderen Zahlungskonditionen vereinbart wurden. 

Im Falle des Begleiches der Fakturen durch Rimessen oder Akzepte gehen 
Wechselstempelgebühren und Eskomptespesen zu Lasten des Kunden. 

4. Wertbeständigkeit. Für Ihre Zahlungsverpflichtungen an uns gilt der 
Grundsatz der Wertbeständigkeit. Der Wert der von Ihnen zu leistenden 
Zahlungen muß mindestens dem Fakturenwert der Lieferung am Lieferungstage 
entsprechen. Für 1.— RM. ist mindestens der 1/2790. Teil eines Kilogramm 
Feingoldes einzusetzen. 

3. Transportrisiko. Unsere Waren reisen in allen Fällen auf Gefahr 
des Empfängers, auch dann, wenn die vereinbarten Lieferbedingungen franko 
Bestimmungsstation lauten. 

Auf Wunsch des Bestellers versichern wir die Sendungen bei separater Be¬ 
rechnung gegen allfällige Transportrisiken, übernehmen jedoch für Schäden, 
welche während des Transportes entstehen, keine andere Haftung, als diejenige 
laut Assekuranzpolizze. 

6. Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung 
des Kaufpreises und aller Nebenforderungen unser Eigentum. Bei Hergabe von 
Wechseln und Schecks gilt die Ware erst nach Einlösung der Papiere als bezahlt. 

7. Reklamationen. Reklamationen können nur innerhalb 14 Tagen nach 
Empfang der Ware berücksichtigt werden und auch nur soweit, als die be¬ 
anstandeten Waren auf unseren Wunsch zur Untersuchung franko an uns 
zurückgesandt werden. 

Grundsätzlich nicht berücksichtigt werden solche Mängel, welche aus nicht 
von uns bewirkter Anordnung oder Montierung, ungenügender Einrichtung, nach¬ 
lässiger oder unrichtiger Behandlung entstehen, auch haften wir nicht fiir Be¬ 
schädigungen, die auf Handlungen dritter Personen, auf atmosphärische Ent¬ 

ladungen, Ueberspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Selbst¬ 
redend werden Reklamationen betr. Teile, die einem natürlichen Verschleiß 
unterliegen, nicht anerkannt. Etwa ersetzte Teile werden unser Eigentum. 

Irgend eine andere Verbindlichkeit für unmittelbaren oder mittelbaren Schaden 
und Gewinstentgang, wie jeden wie immer gearteten Anspruch auf Vergütung 
nebst dem Wert der reklamierten Ware gemäß unserer Faktura lehnen wir 

grundsätzlich ab. 

Unsere Gewährleistung erlischt sofort, wenn der Besteller ohne unsere 

schriftliche Einwilligung selbst oder durch dritte Personen an von uns ge¬ 

lieferten Gegenständen Aenderungen oder Instandsetzung vornimmt. 

Die Bekanntgabe einer Reklamation oder die Retournierung reklamierter 
Ware enthebt keineswegs von der Verpflichtung, die bezügliche Faktura am 

Verfallstage zu bezahlen. 

Wir haben das Recht, Guthaben, die durch Retouren entstehen, ausschließlich 
durch Warenlieferungen auszugleichen. 

8. Erfüllungsort ist Berlin. 

9. Für Streitigkeiten über die Auslegung und Erfüllung des Geschäfts¬ 
abschlusses sind die ordentlichen Oerichte in Berlin zuständig. 

10. Durch Ueberschreibung von Aufträgen erklärt sich der Besteller mit 

vorangeführten Bedingungen einverstanden. 
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Bitte beachten Sie auf der Rückseite die Verkaufs« und Lieferungsbedingungen. 











































